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GRANDES CULTURES 

FYB»wLE du MAIS 

Cg ravageur est présent depuis environ 2 ans dDjis le Sud de l’Oise et de l'Aisuc- 
Les populations sont probablenent encore trop faibles pour justifier une intervention. 

De plus, on peut penser que la sécheresse exceptionnelle que noua connaissons peut être 
défavorable à l’activité et à l'évolution de ce ravageur et donc atténuer encore les 
risques de dcgdts. 

Elle peut avoir pour effet de diminuer l'intensité du vol par suite d'un moins 
grand nombre de trr.nsfomations do chenilles en papillons; 

- de dirânuer le nombre des oeufs déposés ; 

- d'être défavorable à une bonne évolution des oeufs par suite du flétrissement des 
feuilles ; 

- d'augmenter la mortalité des jeunes chenilles. 

Cependant; cet insecte doit être surveillé afin de ne pas se laisser suiqjrencti e 
par une attaque importante. 

Description . 

C'est un lépidoptère (papillon) do 2 à 3 en d'envergure dont les ailes antérieures 
sont jaune pdle avec des stries brunes dentelées transversales chez la femelle . Le nilio 
est d'une couleur plus foncée (ocre à bi*un). 

La chenille est gris- jaunâtre et sa taille varie entre 2 à 3 m à l'éclosion et 
20 nn à son dernier stade. Sur chacun de ses segments il y a 4 plaques antérieures brunes 
a noires suivies do 2 plaques postérieures. Cos 6 plaques sont sunaontées chacune d'une 
soie. Le dessus do la t.jtü (capsule céphalique), ainsi que la plaque thoracique sont 
noir à brun clair scion lo stade de la larve. 

Biologie : 

Les chenilles passent l'hiver en iiapause dans les débris de récolte du maïs. La 
nymphose à lieu courant Mai, et dure environ 3 semaines. 

Les adultes apparp.issont pondant la 1ère décade de Juin dans le Bassin Parisien, 
et s'accoup. nt dans les 2 à 3 jours suivant l'éclosion. 

Les femelles pondent sur les plantes hôtes des plaquettes (ooplaques) d'une tren- 
taine d'oeufs. Ces ooplaques d'environ 1 en sont déposés sur le maïs souvent à la face 

inférieure des feuilles. 

Les adultes vivent 10 h 15 joLArs et la fécondité est de plusieurs centaines d'oeufs, 

La durée d'incubation est de l'ordre de 7 à 10 jours et les jeunes chenilles appa- 
raissent fiç Juin-début Juillet. Elles se réfugient dans le cornet et transpercent les 
feuilles enroulées qui présentent au cours de la montaison des perforations caractéris- 
tiques. Par la suite, elles pénètrent dans l'axe de la tige au niveau do l'aisselle 
d feuille. Pcar l'orifice d'entrée, il s'écoule une sciure jaunâtre caractéristique. 

Elles creusent des galeries dans le pédoncule de l'épi ainsi que dans l'épi lui-même. 

-A la fin de leur développement, les chenilles entrent en diapause pour passer 
1 hiver ou se nymahosent. En effet, selon les régions, une deuxième génération plus ou 
noms importante peut avoir lieu en Août-Septembre. 

Dégâts : 3^ 


Les tiges minées par les chenilles cassent à différentes hauteurs selon le niveau 
de la zone la plis atteinte. 






